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DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977. 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di 
medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei 
confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, 
valevole per la formazione delle commissioni esami- 
natrici degli esami di idoneità e dei concorsi di 
assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la 
verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati 
agli esami di idoneità e per la valutazione di detti 
titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri. 


————€—m 


_LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977. 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di me- 
dicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei con- 
fronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole 
per la formazione delle commussioni esaminatrici degli 
esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale 
samtario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini della 
ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la 
valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso 
enti ospedalieri. 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Vista la legge i2 febbraio 1968, n. 132; 

Visti gli articoli 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 
76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 130; 

Visti gli articoli 1, 2, 3, 7, 8,9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 61, 66, 73 della legge 18 aprile 
1975, n. 148, che modificano, sostituiscono o richiamano 
le disposizioni di cui sopra; 

Atteso che l'art. 67 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 130 demanda al Ministro per la 
sanità di emanare, di concerto con il Ministro per la 
pubblica istruzione, un decreto che elenchi le materie 
affini e generali nei confronti della disciplina oggetto 
di concorso e di procedere, ove occorra, all’aggiorna- 
mento di dette materie; 

Visti i precedenti decreti ministeriali in data 7 agosto 
1969, 20) ottobre 1971 e 18 maggio 1976, pubblicati ri- 
spettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 246 del 27 settembre 1969, nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 dall’11 novembre 
1971 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 131 del 19 maggio 1976; 


Vista ha necessità di procedere a modifiche, integra- 
zioni e aggiornamenti nell'elenco delle discipline uni- 
versitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospe- 
daliere affini e generali nei confronti delle materie og- 
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getto degli esami ospedalieri, valevoli per la formazione 
delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità 
e dei concorsi di assunzione del personale sanitario 
ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammis- 
sione dei candidati agli esami di idoneità e per la va- 
lutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso 
enti ospedalieri; 

Ritenuto che le discipline oggetto degli esami di ido- 
neità e dei concorsi di assunzione debbono essere quel- 
le indispensabili per assicurare i vari servizi ospedalieri; 

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la dizione di 
« discipline equivalenti » e di sostituirla con l’annota- 
zione, accanto alla disciplina oggetto di esame, dei si- 
nonimi o denominazione diversa di stesso contenuto 
finora in uso; 

Ritenuto altresì di elencare le discipline affini in 
ordine decrescente di affinità nei confronti delle mate- 
rie oggetto d'esame, ai sensi del disposto del citato 
art. 65, comma terzo, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 139; 

Sentito sugli argomenti di cui sopra il Consiglio su- 
periore di sanità; 


Decreta: 


L'elenco delle discipline equivalenti, affini e generali 
di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1976 è sosti 
tuito dall'elenco delle discipline affini e generali di cui 
alle unite tabelle A e B: 

Tabella A - da servire per la formazione delle com- 
missioni esaminatrici e per la verifica e valutazione dei 
titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universi 
tari della facoltà di medicina e chirurgia); 

Tabella B - da servire per la verifica e la valutazione 
dei titoli di studio (libera docenza e specializzazione 
della facoltà di medicina e chirurgia). 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addì 12 ottobre 1977 
Il Ministro per la sanità 
Dar FaLco 


Il Ministro per la pubblica istruzione 
MALPATTI 
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TABELLE 
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TABELLA A 


Valevole per la formazione delle commissioni esaminatricì degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personate 
sanitario presso enti ospedalieri, la verifica « la valutazione dei titoli ci carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari 
della facoltà di medicina e chirurgia). 


DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


1) Anatomia ed istologia patologica . 


Sinonimi o denominazione diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Anatomia patologica e tecniche di 
laboratorio 


Anatomia ed istologia patologica e 
tecniche di laboratorio 


2) Anestesia e rianimazione . 3 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, tinora in uso: 
Ancsicsia 
Anestesiologia 
Anestesiologia e rianimazione 
Rianimazione 


3) Angiologia PR il alal 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Angiologia e chirurgia vascolare 
Cardiologia e malattia dei vasi 
Malattie cardiovascolari 
Malattie dell'apparato cardiovasco- 

lare 
Vasculopatie 


Malattie cardiovascolari e reuma- 
tiche 


4) Cardiochirurgia ul sa di 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Chirurgia cardiovascolare 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia del cuore e dei grossi 

vasi 
Chirurgia cardiaca 


Chirurgia cardiovascolare pedia- 
trica 


5) Cardiologia F si tania 


Sinonimi o denominazioni diverse 
di stesso contenuto, finora in uso: 


Cardiologia e malattie dei vasi 
Malattie cardiovascolari 


Malattie cardiovascolari e reuma- 
tiche 


Malattie dell'apparato cardiovasco- 
lare 


Cardio-angiopatie 
Cardio-reumatologia 
Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 


DISCIPLINE AFFINI 


Tecnica delle autopsie 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
{stochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 


Medicina legale e delle assicurazioni 
sociali 


Citopatologia 
Patologia generale 


Chirurgia generale 
Medicina generale 


[stituzioni di patologia generale 


Chirurgia generale 
Tossicologia 
Nefrologia 
Farmacologia 
Chimica biologica 


Cardiologia 
Medicina generale 


Geriatria 

Gerontologia 

Cardiologia 

Cardio-angiopatie 

Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 
Chirurgia vascolare 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia cardiovascolare 
Medicina generale 

Chirurgia toracica e cardiovascolare 


Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 


Chirurgia generale 


Medicina generale 
Angiologia 
Cardiochirurgia 


DISCIPLINE GENERALI 
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[onde cette. camme 


DISCIPLINE gita soia 
OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI DISCIP!.MINE GENERALI 
6) Chirurgia generale . ..... + Chirurgia pediatrica 
A da fp sani ; hirurgi i 
Sinonimi o denominazioni diverse di È la pia plastica ; 
stesso contenuto, finora in uso: c FrALela maxillo-facciale 
Clinica chirurgica generale e tera- Cardiochirurgia 
pia chirurgica Chirurgia gastroenterologica 
Patologia speciale chirurgica e pro- Chirurgia toracica 
pedeutica clinica Chirurgia vascolare 
Semeiotica chirurgica Neurochirurgia 
Anatomia chirurgica e corso di ope Urologia 
razioni 


Ortopedia e traumatologia 
Ostetricia e ginecologia 
Otorinolaringoiatria 


Chirurgia geriatrica 
Chirurgia d’urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 


. . Nefrologia 
Chirurgia d'urgenza e pronto soc- 
corso 
Chirurgia sperimentale (1) 
7) Chirurgia maxillo-facciale . ... Chirurgia generale 


Odontoiatria e stomatologia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 


8) Chirurgia pediatrica . . ++. Chirurgia generale 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Chirurgia infantile 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 


9 Chirurgia plastica . +... + Chirurgia generale 
Otorinolaringoiatria 


Sinonimi o denominazioni diverse di . î 3 7 
Chirurgia maxillo-facciale 


stesso contenuto, finora in uso: aa ; 

Chirurgia plastica ricostruttiva Quontoiatria 5 stomatglogia 

Chirurgia plastica riparatrice e Chirurgia pediatrica 
chirurgia della mano Chirurgia della mano 


10) Chirurgia toracica cada ont Chirurgia generale 


; RESOR CarCiochirurgia 
Sinonimi o denominazioni diverse di Se 


stesso contenuto, finora in uso: 

Chirurgia toracica e cardiovasco- 
lare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 


11) Chirurgia vascolare . . . . è + + Chirurgia generale 

etnia: Cardiochirurgia 

Sinonimi o denominazioni diverse di = 
stesso contenuto, finora in uso: 


Angiologia e chirurgia vascolare 


12) Dermosifilopatia ., <<, +. +» Dermatologia allergologica e professio Medicina generale 
nale 


Dermatologia sperimentale 
Dermatologia pediatrica 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso conlenuto, finora in uso: 


Clinica dermosifilopatica 


(1) Con posti letto. 
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DISCIPLINE 


pai î cli 
DISCIPLINE ; î 
OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 
13) Dietetica . - aria tant Fisiologia della nutrizione 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Dietologia 
Fisiolozia e scienza dell’alimenta- 
zione 

Scienza dell'alimentazione 

Scienza dell'alinientazione e dicte 
tica 


14) Ematologia al Lean a e a 


15) Endocrinologia —. . «è + è... « 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Endocrinologia e medicina costitu. 
zionale 

Endecrinolbvgia . e patologia costi 
tuzionale 

Medicina costriuzionale ed endocri 
nologia 

Scienza delle costituzioni ed endo 
crinologia 

Malattie endocrine e metaboliche 

Endocrinologia e malattie del ri. 
cambio 


Endocrinologia e malatiie metabo 
liche 


10) Gastroenterolopià VENE SIT ET TRE 


17) Geriatria . ae fre 308 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 

Gerontologia e geriatria 


18) Immunoematologia e servizio tra 
sfusionale 
Sinonimi o denominazione diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Immunocinatologia 


19) Laboratorio di analisi cliùmico-cli- 
mche e microbiologia 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contentvio, finora in uso: 
Analisi chimicw-cliniche e microbi 
logia 


Pediatria 

Geriatria 
Gerontolosgia 
Puericultura 
Patologia neonatale 
Auxologia normale e patologica 
Biochimica applicata 
Chimica biologica 
Fisiologia umana 
Medicina generale 
Malattie del ricambio 
Gastroenterologia 
Idrologia medica 


Terapia medica sistematica e idro!ogia 


medica 
Terapia medica sistematica 
Medicina del lavuro 
Farmacologia 


Immunoematologia € servizio trasiu 


sionale 


Medicina. generale 
Pediatria 


Medicina generale 
Pediatria 
Gerontolegia 
Medicina generale 
Neurologia 


Immunologia clinica 
Ematologia 
Inimunologia 


Biochimica applicata 
Biochimica 

Chimica biolegica 
Microbiologia 
Parassitologia 
Parassitologia modica 


Pedimria 
Medicina generale 


Malattie infettive 
Medicina generale 
Patologia generale 
Pediatria 


Medicina generale 
Pediatria 
Malattie infettive 
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DISCIPLINE 
OGGELTO DI ESAME 


20) Malattie infettive . uu . 0. 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Clinica delle malattie infettive 


Clinica delle’ malattie infettive e 
tropicali 


linica delle malattie tropicali sul 
‘intettive 


21) Medicina del lavoro . . ... 1. 


Sinorimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Clinica del lavoro 
Clinica delle malattie del lavoro 


22) Medicina generale . . + è + » +» 


© Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


. Clinica medica generale e terapia 
medica 


Patologia speciale medica e meto- 
dologia clinica 


Semeistica medica 


23) Medicina legale e delle assicurazioni 
sociali 
Sinonimi o denominazioni diverse di 


sfesso contenuto, finora in uso: 


Medicina legale e delle assicura- 
zioni 


Medicina legale 


i 


| 


DISCIPLINE AFFINI 
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ia prete CONE TRITRADIZ 01 OVATTATO 


penszim] 


DISCIPLINE GENERALI 


Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Chimica e microscopia clinica 
Igiene 

Ematologia 

Immunopatologia 

Immunologia 


Immunoematologia e servizio trastu- 
sionale 


Micologia medica 


Malattie infettive dell'infanzia 
Medicina generale 
Pediatria 


Clinica delle malattie tropicali è sub 
tropicali 


Medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica 


Medicina generale 
Tossicologia 
Tossicologia industriale 
Medicina legale 


Pediatria 

Geriatria 

Medicina del lavoro 
Terapia medica sistematica 


Terapia medica sistematica ed idrolo- 
gia medica 


‘Angiologia 

Cardiologia 

Ematologia 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Idrologia medica (con pl) 
Malattie infettive 
Medicina nuo leare 
Nefrolosia 

Neurolosìa 

Oncologia 

Preumolosia 

Pronto soccorso e terapia d'urgenza 
Reumatologia 

Digtetica 


Anatomia ed istologia patologica 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Tecnica delle autopsie 

Tossicologia forense 


Immunoematologia e servizio trasfu- 
sionale 


Medicina del lavoro 


Antropologia criminale 


10 Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE n. 298 del 2 novembre 1977 


reor—__________—____—_ '—r_———@@t@tt_t_-_-_--_--ttè1t’ll1’‘Pmrrrm‘‘’‘ << r--<—*--c________TTT_r_T_—_——_—___—_—_—_—r__r_r.—_t£+ 


[———_—_1_——m__—1212p%#@"@@‘e@_’1@—@—@——@—t—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@———@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—12_—@—_—_—————@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@t—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—tl€mé—@—@t@@—@1—1@1@—l"@—1——@—@—@@@111@——@—@—@—@—@—19,@qu 


DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


DISCIPLINE AFFINI 


DISCIPLINE GENERALI 


24) Medicina nucleare . . è. + +. 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Fisica nucleare applicata alla me- 
dicina 


25) Nefrologia |. . L06000 0 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Nefrologia medica 

Emodialisi 


26) Neurochirurgia =. + + 0 00 + 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Neurotraumatolagia 


27) Neurologia =. . è + 0 + 00 +» 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 

Clinica neurologica 


Clinica delle malattie nervose € 
mentali 


Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 


28) Neuropsichiatria infantile . . . + 


30) Oculistica RE DI RE E 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Clinica oculistica 


31) Odontoiatria e stomatologia . . . 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Clinica odontoiatrica 


Clinica odontoiatrica e stomatolo- 
gica 


Odontoiatria 
Stomatologia 


32) Oncologia ii arr ala 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Oncologia medica 
Oncologia clinica 


Radiologia 
Radioterapia 
Radiobiologia 


Urologia 
Medicina generale 


Traumatologia cranica 


Psichiatria 

Clinica psichiatrica 
Neuropsichiatria infantile 
Neuroradiologia 


Psichiatria 
Neurologia 
Pediatria 


Ncurologia 
Neurochirurgia 


Ottica fisiologica 
Ottica fisiopatologica 


Chirurgia maxillo-facciale 
Chirurgia plastica 
Ortodonzia 
Ortognatodonzia 


Oncologia generale 
Oncologia sperimentale 
Medicina generale 
Medicina del lavoro 
Farmacologia 
Chemioterapia 


Medicina generale 


Chirurgia generale 


Medicina generale 


Radiologia 


Chirurgia generale 
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DISCIPLINE — 
OGGETTO DI ESAME 


33) Ortopedia: e trauniatologia . . . . 
‘Sinonimi: 0 denominazioni diverse di 
stesso cònténuto, ‘finora in uso: 
Clinica ‘ortopedica’ 
Clinica ‘ortopedica -e traumatologica 
Ortopedia 


Ortopedia e traumatologia dell'ap- 
‘parato locometore 


34) Ostetricia e ginecologia <.< i. . 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso ‘contenuto, finora in uso: 
Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 
Fisiopatologia ostetrica e gineco 

logica 


35) Otorinolaringoiatria svga eran li 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Clinica otorinolaringoiatrica 


Otorinolaringoiatria e patologia 
cervico-facciale 


36) Pediatria . . +60... + 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Ciinica pediatrica 


37) Pneumologi. ho LE dl letale de 


Sinonimi o denominazioni diverse di ‘ 


stesso contenuto, finora in uso: 

Broncopneumologia 

Tisiologia 

Pneumotisiologia 

Broncopneumotisiologia 

Pneumologia e fisiopatologia respi. 
ratoria i 

Fisiopatologia respiratoria 


38) Psichiatria stele) De? rd cei sue 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 
Clinica psichiatrica 
Clinica deile malattie nervose e 
mentali 

Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 


39) Radiologia | . + . ++ + +... 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso ‘contenuto, finora in uso: 


Radiologia e fisioterapia (1) 


(i) Deve essere iniesa come terapia radiante, 


DISCIPLINE AFFINI 


Chirurgia generale 


Recupero e rieducazione funzionale del. 


motulesi e dei ‘neurolesi 
Chirurgia della mano 


Endocrinologia ostetrica- e- ginecologica 


Audiologia 
Chirurgia maxillo-facciale 
Chirurgia plastica 


Malattie infettive dell’infanzia 
Malattie infettive 

Puericultura 

Medicina generale 


Neurologia 

Clinica neurologica 
Igiene mentale 
Neuropsichiatria infantile 


Radiodiagnostica 
Radioterapia 
Neuroradiologia 
Radiobiologia 
Medicina nucleare 


DISCIPLINE GENERALI 


Chirurgia generale 


Chirurgia generale 
Chirurgia pediatrica 


DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


40) Recupero e rieducazione funzionale 
dei moltulesi e dei neurolesi 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Medicina fisica e riabilitazione 
Fisiochinesiterapia 


41) Reumatologia SIR Sea 


42. Urologia ae rv 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 

Clinica urologica 

Nefrologia chirurgica 

Clinica delle malattie delle vie uri 
narie 

Malattie delle vie urinarie . 

Malattie senito urinarie 

Patologia e clinica delle vie uri 
narie 


43) Urologia pediatrica . . è + + è è 
Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 

Clinica urologica 
Urologia 

Nefrologia chirurgica 
Chirurgia pediatrica 


44) Virologia. è +6 0 + +0 0 01 


Sinonimi o denominazioni diverse di 
stesso contenuto, finora in uso: 


Virologia clinica 


DISCIPLINE AFFINI 


Neurologia 

Ortopedia 

Reumatologia 

Medicina del lavoro 
Neuropsichiatria infantile 


Medicina generale 
Pediatria 


Chirurgia generale 
Nefrologia 


Pediatria 
Nefrologia 


Microbiologia 

Virologia applicata alla epidemiologia 

Patologia generale 

Igiene 

Laboratorio di analisi chimico-cliniche 
e microbiologia 


Parassitologia 
Parassitologia medica 
Chemioterapia 


DISCIPLINE GENERALE 


Chirurgia generale 
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TaseLLa B 


Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio 


(Libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia) 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


1) Anatomia ed istologia patologica . . .. .. . n 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Anatomia patologica e tecniche di laboratorio 
Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio 
Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche 


2) Anestesia e rianimazione 2 L06066 0 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Anestesia 
Anestesiologia 
Anestesiologia e rianimazione 
Rianimazione 


3) Angiologia a n . enna a te 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
n uso: 
Angiologia e chirurgia vascolare 
Cardiologia e malattie dei vasi 
Malattie cardiovascolari 
Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Vasculopatie 
Malattie cardiovascolari e reumatiche 


4) Cardiochirurgia È a Se e 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Chirurgia cardiovascolare 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi 
Chirurgia cardiaca 
5) Cardiologia“... 0.0.0 ++ 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
m uso: 


Cardiologia e malattie dei vasi 
Malattie cardiovascolari 

Malattie cardiovascolari e reumatiche 
Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Cardio-angiopatie 

Cardio-reumatologia 

Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 


DISCIPLINE AFFINI 


Tecnica delle autopsie 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 

Medicina legale delle assicurazioni sociali 
Citologia 

Citopatolosia 

Istituzioni di patologia generale 
Istologia ed embriologia generale 
Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Patologia generale 

Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 


Chirurgia generale 

Tossicologia 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Farmacologia 

Farmacologia applicata 

Medicina operatoria 

Nefrologia 

Tossicologia industriale 

Tossicologia medica 


Geriatria 

Gerontologia 

Cardiologia 

Cardio-angiopatie 

Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 
Chirurgia vascolare 
Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardiovascolare 
Medicina generale 

Chirurgia toracica e cardiovascolare 


Chirurgia toracica 

Chirurgia vascolare 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Chirurgia generale 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Medicina operatoria 


Medicina generale 

Angiologia 

Cardiochirurgia 

Geriatria 

Medicina del lavoro 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 


6) Chirurgia generale... 0.0.0. + +| Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica 
Chirurgia maxillo-facciale 
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Chirurgia gastroenterologica 
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Cardiochirun va 

Seme:otica chirurgica Chirurgia toracica 
Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia vascolare 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
n uso: 


Tony ea lefroloci 
Chirurgia geriatrica Ra . 
Chivurgia sperimentale curo-chirurgia 

Urologia 


Clinica chirurgica 
Chirurgia 
Chirurgia generale e terapia chirurgica 


Ortopedia e traumatologia 
Ostetricia e ginecologia 


Patologia speciale chirurgica sani va 
Chirurgia d'urgenza PRACOOSUELTICA, 
Otorinolaringoiatria 


Chirurgia di pronto soccorso 


PRE A . pr . 
» è » . - da bi [ax I na: 
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorsa Clinica chirurgica e- medicina operatoria 


Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia addominale 

Chirurgia plastica ricostruttiva 

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva 
Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia oncologica 

Endocrinochirurgia 


Chirurgia generale 
Odontoiatria e stomatologia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 

Chirurgia orale 


7) Chirurgia maxillo-facciale L00060» 000 


8) Chirurgia pediatrica E 00 + «| Chirurgia generale 

nr Da sila (a Slate ti , È atomia topografica e chirurgia operatoria 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuio, fiuora An (ZII topog i 5 sia operaioria 
n uso: Medicina operatoria 


Chirurgia infantile Clinica chirurgica e medicina operatoria 


Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 


9 Chirurgia plastica P sa Re E gi e Lan a Sha Chirurgia generale 
L 
l ice RERAPIREA I. ; . Otorinolaringoiatria 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora po Bir È 
in uso: Chirurgia maxiilo-tacciale 
Chirurgia plastica ricostruttiva Odontoiatria e stomatologia 


Chirursia pediatrica 

Chirurzia della mano 

Chirurgia orale 

Ortognatodonzia 

Ortopedia e traumatologia 

Clinica chirurgica e medicina opcratoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 


19) Chirurgia toracica LL L06066. Chirurgia generale 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora Cardiochirurgia 
in uso: Chirurgia vascolare 
Chirurgia toracica e cardiovascolare Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Chirurgia toracico-polmonare Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Chirurgia polmonare Medicina operatoria 


Chirurgia pediatrica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


DISCIPLINE AFFINI 


11) Chirurgia vascolare L00200 +6006046 .| Chirurgia generale 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
mn uso: 


Angiologia e chirurgia vascolare 


12) Dermosifilopatia 2. 2 +20 604644 * 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Clinica dermosifilopatica 
Dermatologia e sifilografia 
Dermosifilopatia e venereologia 
Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 
Dermatologia e venereologia 
Dermosifilopatica 
Patologia e clinica dermosifilopatica 
Malattie cutanee e veneree 


13) Dietetica LL 600606666 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Dietologia 
Fisiologia e scienza dell’alimentazione 
Scienza dell’alimentazione 
Scienza dell'alimentazione e dietetica 


14) Ematologia Ri Re e da he lo a a 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
n uso: 
Ematologia clinica e di laboratorio 
Malattie del sangue 
Malattie del sangue e del ricambio 
Malattie del sangue e degli organi emopoietici 


Cardio-chirurgia 

Chirurgia toracica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia pediatrica 


Dermatologia allergologica e professionale 
Dermatologia sperimentale 

Dermatologia pediatrica 

Dermatologia 

Malattie veneree della pelle 

Leprologia e dermatologia tropicale 
Micologia medica 


Fisiologia della nutrizione 
Pediatria 

Geriatria 

Gerontologia 

Puericultura 

Puericultura ed igiene infantile 
Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 
Puericultura e dietetica infantile 
Patologia neonatale 

Auxologia normale e patologica 
Biochimica applicata 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Fisiologia umana 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 
Igiene pubblica 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 
Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 
Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Medicina generale 

Igiene generale e speciale 
Malattie del ricambio 
Gastroenterologia 

Idrologia medica 

Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina del lavoro 


Immunoematologia e servizio trasfusionale 
Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale 

Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
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Patologia del sangue e degli organi emopoicetici 
Malattie del sangue e dell'apparato digerente 

Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 
Malattie dell'apparato digerente e del sangue 


15) Endocrinologia «. . . 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Endocrinologia e medicina costituzionale 
Endocrinologia e patologia costituzionale 
Medicina costituzionale ed endocrinologia 
Scienza delle costituzioni ed endocrinologia 
Malattie endocrine e metaboliche 
Endocrinologia e malattie del ricambio 
Endocrinologia e malattie metaboliche 


16) Gastroenterologia . +... . 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
- in uso: 

Malattie dell'apparato digerente e del ricambio 

Malattie dell'apparato digerente e del sangue 


Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ri 
cambio 


Malattie del Fegato e del ricambio 

Malattie del ricambio e dell'apparato digerente 
Malattie dei tubo digerente, del sangue e del ricambio 
Malailie del sangue e dell'apparato digerente 


17) Geriatria. 0.060 6060 +++ 


DI . . 


< 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Geriatria e gerontologia 


18) Inununoematologia e servizio trasfusionale  . . Su: 


Sinonimi o denoniinazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Immunocematolagia 


DISCIPLINE AFFINE 


Medicina generale 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia. medica sistematica ed idrologia medica 
Endocrinologia osielrico-ginevologica 
Farmacologia 


Medicina generale 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia dell'apparato digereate ed endoscopia digestiva 


Gerentologia 

Medicina generale 

Neurologia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Diagnostica neurochirurgica 

Semeiotica neurochirurgica 

Neuroradiologia 


Immunologia clinica 
Ematologia 
Immunologia 


Malattie del rene, del sangue e del ricambio 


Malattie infettive 

Malattie infettive dell'infanzia 

Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Igiene 
viene e medicina preventiva 

generale c speciale 

igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

igiene e tecnica ospedaliera 

igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Microbiologia 

Microbiolosia medica 

Patologia generale 

istituzioni di patologia generale 
Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica e diagnostica di laboratoria 


Igiene 
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19) Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia 


Sinonimi 
in uso: 
Analisi chimico-cliniche ‘e microbiologia 
Analisi cliniche di laboratorio 
Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 


o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora | 


DISCIPLINE AFFINI 


Med:ci laboratoristi 

Settore laboratoristi 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Biochimica 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Biochimica applicata 

Igmene ed epidemiologia 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 
Parassitologia 

Parassitologia medica 


Biochimica applicata 
Biochimica 

Chimica biologica 
Microbiologia 

Microbiologia medica 
Parassitologia 

Parassitologia medica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Chimica e microscopia clinica 
Chimica clinica 

Igiene 
Igiene 
Igiene 
Igiene. 


ed. epidemiologia 

e medicina preventiva 

generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene .e tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Ematologia 

Immunopatologia 

Immunologia 

Iimmunoematologia 

Micologia medica 

‘Diagnostica di laboratorio 

‘Semeiotica e diagnostica di laboratorio 


{Medici laboratoristi 


20) Malartie infettive L02020 +0 +04 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
ip USO: 
Clinica delle malattie infettive 
Clinica delle malattie infettive e tropicali 


Settore laboratorista 
Settori e medici laboratoristi 
Anatomia ed istologia patologica 


| Citochimica ed istochimica 


itopatologia 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Virologia 
Semeiotica medica 
Citologia 
Biochimica e chimica clinica 
Farmacologia 


Malattie infettive dell'infanzia 

Medicina generale 

Pediatria 

Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


DISCIPLINE AFFINI 


Clinica delle malattie tropicali ed infettive 
Clinica delle malattie infettive e contagiose 
Malattie infettive e tropicali 


21) Medicina del lavoro... 4046064 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Clinica del lavoro 
Clinica delle malattie del lavoro 


22) Medicina generale à Sio Dn Se a e 3 ou 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
im uso: 
Clinica medica generale e terapia medica 
Patologia speciale medica e metodologia clinica 
Semeiotica medica 
Clinica medica generale 
Clinica medica e semeiotica 
Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 
Patologia speciale e clinica medica 
Medicina interna 
Clinica medica 


23) Medicina legale e delle assicurazioni sociali. . . . 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Medicina legale e delle assicurazioni 


Malattie infettive tropicali e subtropicali 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Chemioterapia 


Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Medicina generale 

Tossicologia 

Tossicologia industriale 

Medicina legale 

Igiene industriale 

Fisiologia e igiene del lavoro 

[giene del lavoro 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina aeronautica e spaziale 

Medicina delle assicurazioni 

Medicina dello sport 

Psicologia del lavoro 


Pediatria 

Geriatria 

Medicina del lavoro 

Terapia medica sistematica 

Angiologia 

Cardiologia 

Ematologia 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Idrologia medica 

Malattie infettive 

Medicina nucleare 

Nefrologia 

Neurologia 

Oncologia 

Pneumologia 

Pronto soccorso e terapia d'urgenza 
Reumatologia 

Dietetica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Gerontologia 

Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 
Malattie infettive dell'infanzia 

Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Medicina dello sport 

Idrologia-crenologia e climatoterapia 
Idrologia, climatologia e talassoterapia 
[droclimatologia medica e clinica termale 
Genetica medica 

Allergologia e immunologia clinica 
Diabetologia e malattie del ricambio 
Tossicologia medica 

Farmacologia 

Farmacologia clinica 


Anatomia ed istologia patologica 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Tecnica delle autopsie 

Tossicologia forense 
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DISCIPLINE AFFINI 


Medicina legale 
Medicina legale ed infortunistica 


Immunoematologia e servizio trasfusionale 
Medicina del lavoro 
Antropologia criminale 


| Medicina delle assicurazioni 


24) Medicina nucleare > : . P i P 4 SoÙ 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Fisica nucleare applicata alla medicina 


25) Nefrologia L20666 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Nefrologia medica 


Emodialisi 


26) Neurochirurgia 2. 60 +0 060400600 è 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
mn uso: 
Neurotraumatologia 


27) Neurologia . e ee ea e lede sii La 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
an uso: 
Clinica neurologica 
Clinica delle malattie nervose e mentali 
Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuropatologica 
Clinica neuropsichiatrica 
Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose 
Malattie nervose e mentali 
Neuropatologia e psichiatria 
Psichiatria e neuropatologia 


28) Neuropsichiatria infantile. «L00666 


Radiclogia 
Radioterapia 
Radiobiologia 
Radiodiagnostica 


Radiologia medica e medicina nucleare 


Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e terapia fisica 

Radiologia e terapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale 

Medicina del lavoro 

Farmacologia 


Urologia 

Medicina generale 

Malattia del rene, del sangue e del ricambio 
Nefrologia chirurgica 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 


Neurologia 

D:agnostica neurochirurgica 

Semeiotica neurochirurgica 

Neuroradiologia 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 


Psichiatria 

Clinica psichiatrica 

Neuropsichiatria infantile 

Neuroradiologia 

Neurochirurgia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrolegia medica 
Medicina generale 

Neuro!ogia psichiatrica 
Neuropsicofarmacologia 


Psichiatria 
Neurologia 
Pediatria 

Psichiatria infantile 
Psicologia 
Psicoiogia medica 
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29) Neuroradioiogia  ». ». +0 60 +0 000404646 


30) Oculistica a nie e e e i ea È 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Clinica oculistica 


31} Odontoiatria e stomatologia  . . +0 L02060 + 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
In uso: 
linica odontoiatrica 
Clinica odontoiatrica e stomatologia 
Odontoiatria 
Stomatologia 
Odontostomatologi 
Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria 
Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 


32) Ozicologia s a 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Oncologia medica 
Oncologia clinica 


Psicologia dell'età evolutiva 
Psicologia sperimentale 
Igiene mentale 


Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria 


Genetica medica 
Neuropsicofarmacologia 


Neurologia 
Neurochirurgia 


Neurologia psicliiatrica 


Neuropsichiatria infantile 
Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Diagnostica neurochirurgica 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radioterapia fisica 
Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria 
Psichiatria 

Semeiotica neurochirurgica 


Ottica fisiologica 

Ottica fisiopatologica 

Oftalmia e clinica oculistica 
Oftalmoiatria e clinica oculistica 
Oftalmologia e clinica oculistica 
Oftalmologia e oculistica 

Patologia e clinica oculistica 
Chirurgia oculare 

Patologia oculare e clinica oculistica 


| Chirurgia maxillo-facciale 


Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia orale 


Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Medicina generale 

Medicina del lavoro 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Citologia 

Citopatologia 

Citochimica ed istochimica 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 
Chemioterapia 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Medicina nucleare 
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33) Oriopedia e traumatologia . 00000060 0 0. 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso cortenuto, finora 
in uso: 
Clinica ortopedica 
Clinica ortopedica e traumatologica 
Ortopedia 
Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore 


34) Osietricia e ginecologia +. . ... 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica 


35) Otorinolaringoiatria ., . 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 


Clinica otorinolaringoiatrica 
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 


36) Pediatria è. è. è è. + + A s aLe ds. te 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Clinica pediatrica 
Pediatria e puericultura 
Patologia clinica pediatrica 


Radiobiologia 

Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e terapia fisica 

Radioterapia fisica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva 


Chirurgia generale 

Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi 
Chirurgia della mano 

Chirurgia plastica 

Fisiochinesiterapia ortopedica 


Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in or- 
topedia 


Terapia fisica 
Fisioterapia e riabilitazione 


Endocrinologia ostetrica e ginecologica 
Fisiopatoiogia della riproduzione e della sterilità 
Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Genetica medica 


Audiologia 
Chirurgia maxillo-facciale 
Chirurgia plastica 


Malattie infettive dell'infanzia 

Malattie infettive 

Puericultura 

Medicina generale 

Nipiologia 

Nipiologia e paidologia 

Puericultura ed igiene infantile 

Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all’infanzia 
Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Puericultura e dietetica infantile 

Neonatalogia 

Medicina ed igiene scolastica 

Genetica medica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


DISCIPLINE AFFINI 


37) Pneumologia 7 Pete “A se sa) 2 


Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
‘Tisiologia 
Fisiopatologia respiratoria 
Clinica della tubercolosi e delle vie respiratorie 
Clinica delta tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie 
Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 
Malattie dell'apparato respiratorio 
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 
Tisiologia e malattie polmonari 


38) Psichiatria . * È p ì s . " 3 s È 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Ciinica psichiatrica 
Cliriica delle malattie nervose e mental 
Neurologia e psichiatria 
+ Neuropsichiatria 
(curopatologia e psichiatria 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuropsichiatrica 
Clinica psichiatrica e neuropatolosica 
Malattie nervose e mentali 
Psichiatria e neuropatologia 


30) Radiologia l A È a a PET io ae 5 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Radiologia e fisioterapia - 
Radiologia e terapia fisica 
Radiologia ed elcitroterapia 


40) Recupero e rieducazione funzionale dei miotulesi e dei neu 
rolesi 
. Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora 
in uso: 
Medicina fisica e riabilitazione 
Fisiochinesiterapia 
Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria 


Medicina generale 
Terapia medica sistematica 

erapia medica sistematica ed idrologia medica 
Geriatria 
Gerontologia 
Medicina del lavoro 
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Chirurgia toracica 
Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria 


Neurologia 

Clinica neurologica 
Neuropsichiatria infantile 
igiene mentale 
Psichiatria infantile 
Clinica neuropatologica 
Criminologia clinica 
Antropologia criminale 
Neuruiogia psichiatrica 
Neuropsicufarmacologia 


Radiodiagnostica 

Radieterapia 

Neuroradiologia 

Radiobiologia 

Medicina nucleare 

Radiologia medica 

Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiolozia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 


Neurologia 

Ortopedia e traumatolosia 
Reumatologia 

Medicina del lavoro 


{Neuropsichiatria infantile 


Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica 
in ortopedia 

Fisiochinesiterapia ortopedica 

Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

Psichiatria 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia generale 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 

Medicina generale 

idroclimatologia medica e clinica termale 

Idrologia, climatologia e talassoterapia 

Idrologia, crenologia e climatoterapia 
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Medicina generale 

Pediatria 

Cardioreumaitciogi 

Malattie cardiovascolari e reumatiche 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Farmacologia 


41) Rciumatologia È do sr Re ren als se 


42) Urologia . sie O Ca e e LO Chirurgia generale 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora | Nefrologia 
in uso: Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Clinica urologica Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Nefrologia chirurgica Medicina operatoria 
Clinica delle malattie delle vie urinarie Chilurgia pediatrica 


Malattie delle vie urinarie 
Malattie genito-urinarie 
Patologia e clinica delle vie urinarie 


43) Urologia pediatrica... 60 +00 +++ | Pediatria 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora | Nefrologia 

in uso: 

Clinica urologica 

Urologia 

Nefrologia chirurgica 

Chirurgia pediatrica 

Microbiologia 


44) Virologia o. L20404 Microbiologia medica 
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto, finora | Virologia applicata alia epidemiologia 
m uso: Patologia generale 
Virologia clinica Igiene 


Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Tgiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 

Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Diagnostica di laboratorio 

Medici laboratoristi 

Analisi cliniche di laboratorio 

Settore laboratorista 

Settori medici laboratoristi 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
Parassitologia 

Parassitologia medica 

Chemioterapia 


(11491) 
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